GABRYELA WOLFRAM 


Wdowa po Urzedniku, 


przeżywszy lat 50, po krotkiéj a dolegliwój chorobie, opatrzona SS. Sakramentami, 
w dniu 29 Listopada 1872 roku zakończyła życie. 


W smutku pogrążeni Synowie zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu 
pod L. 828 przy ulicy Floryańskiej, w Niedzielę d. 1 Grudnia, o godz. 3 po południu wprost na Cmentarz. 


W drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


